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und wird (lurch das in Fig. 3 dargestellte, aus Stiicken paralleler gcrader Linicii zusammengesetzte Diagramm veranscbaulicllt. Sie bat fur jctlos x einen bestimmten Wertb und ist eine unstetige Function von x.
Trotzdcm gilt abor der folgencle Satz:
Die   lleibe  <&(#)   ist in   deni  Intervalle (e, sr) gleichmiissig convergent, wenn 0 < E < jr.
Urn dies cinxuseben, bildcn wir den Rest,
,                7>   _ Q sin(w -j- 1).?:   ,       sinO -f- 2) a;
^,j;            j.in _         n _^_ l       -i- .    - --qjg   --!-•••,
wolobcr in Folge von (2) und (3) den Wertb bat:
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sin — a
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Dicsen Ausdruck bringen wir, indem wir zur Abkiirzung n ~\- ~ = ft
i
isotzon, in die Form
si u ft a sin I*
0                                             £
und nacli dcin zweiten Mittclwertlisatz ist, wenn | einen Werth xwisoben « und ^ bedeutet:
£ Hil^«  /7.__
sin ™«              sin — f /                          sin ^
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4. _..___ da,
nun ist fur jcdes positive rr, was kleiner als it ist:
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